GIS-Analyse der Röhrichtbestandsveränderungen von 1953 zu 1995 


LEGENDE: 


Nur 1953 Röhricht vorhanden (Verlust) 
Nur 1995 Röhricht vorhanden (Zuwachs) 
1953 und 1995 Röhricht vorhanden 


Abschnittsgrenzen mit Nummern 
Flächenumrisse der Verschneidung 19% 
Linienobjekte 1995 (undifferenziert 


